Z głębokim bólem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 3 marca 1991 r. opatrzony sw. Sakramentami, 


odszedł ci nos po ciężkiej chorobie w wieku 70 lat — nasz jedyny ukoc' - 1y Mąż, Ojciec i Dziadziuś 


Dr TADEUSZ 


MSZA ŚWIĘTA zostanie odprawiona w czwartek dnia 7 marca 1991 roku o godz. 12.30 w kaplicy na 
cmentarzu Rakowickim w Krakowie, po czym odprowadzimy Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. 


Pogrążeni w żałobie: 


ŻONA, ADAM Z ELŻBIETĄ, ŁUKASZEM I GRZEGORZEM. 


